om‏ سا 
ےس 


جذاب آقای نعمت الله ١‏ عید ی دامت توفیقاته 
ااسلام علیکم ۆ رحمة الله تعالی وبر کاته ومغفرته زز ضء انه 


با احتر ام به تمامی مذاهب فقهی متداول در جهان اسلام نظر لات مجتهدیر, و علماء, مذاهبی که اسم ارله ډه 
سر می مر انند و یا نخواندن بسم اللہ را درجیح داد: اند و تصویب همه مجتهدین اسلامی نکانی چند 
پیرامون سوال جناب -الی مرقوم می گردد 


درخصوص جهر به بسم الله الرحمن الرحیم درقرائت ترآں در نماز وغیر نماز اعم ازسوره ی فائحه و 
اول سور: های دیگر که سوال نمودید حکم چنین است که درمذهب اکثر اهل علم از صحابه و تابعین 
وبعداز آنها اعم از فقهاء وقراء من جمله مذهب امام شافعی» «سم الله الرحمن الرحيم درسوره ی فاتحه 
و اول سوره ها سنت است که از بین فقهای صحابه آبو بکر صدیق» عمرفاروق» عثمان بن عفان» علی بن 
یی طالب» عمار بن یاسر ؛آبی بن کعب. ابن عم ابن باس ی فتاده؛ آبی سعید» قیس بن مالک» آبی 
هريرة؛ ابن کش ارفی؛ شدادین اوس؛ عہدالله بن جعفر »جسین بن علی » و.... و جماعتی از مهاجر ان و 
انص.ار رضوان الله عایهم 'جمعین را ناقلین اخبار ومحداین بز رگ نام برنه ند. 
اما از بین تابعین کسانی که قائل به استحباب به جهر خواندن بسم الله الرحمن الرحیم بودند بسیار اند که 
حقیر افرادی را که برای شما معرو فتر اند ذگر می کنم. 
محمد بن 7 بن ابیطالب ) محمدین الحنفیة)» سعیدبن المسیب» سعیدبن جبیر » طاوس و عکر مه و 
عمروبن دینار از شاگردان ابن :باس وابن وهب (صاحب مباک)»عطاء:مجاد: ابن, سیرین:علی بن 
کوش (اماء ذن العابدی)وپسرش محمد ين علی(امام ه حمدباقر )» نافع مولای اب عمر » عمرین عبد 
العزیز؛ زهری» عبد الله بن مبارک» على بن عبدالله بن عباس و درش محمد بن علی م شه !دل مک 
و دانشمندان بسیاری که نام آنها را به قصد اختصار(کز ننمو دم (اماد بیهقو. در ۶ب الخلافیات از امام 
جعفر د ادق نقل می نمایند که فرمودند:« اجسمع أل محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم 4 خانا ان پیامبر صلی الله علیه وسام اتفای بر جهر بسم الله الرحمن الرحيم دارند. ؟ 
محمد باثرچنانکه خطیب از او نفل کردہ آمده است که فر مودند: لاینبغی الصلاة خلف من لايجهر.( نه 
سزد نماز خواندن پشت سرکسی که بجهرامی, خو اند منظور بسم اللہ را به جهر نمی خواند) ۲ 

۱ اما آذ جه نقل از قراء سبعه بمارسیده است چنانکه ابو الخیر بن الجزری درکتاب النشر فى انقراءاث العشر 
آورده اسث که همه قرام بدون اختلاف خواندن پسم ار( در اول سور ه فاتحه از ابشان روایت شده است 
واگر اخثلافی هم نقل است در غير سوره ی فاتحه ذرفواصل سور می باس.. 
لازم به ذکر است که روایت بسم الہ در ابندای سور ها از همه ی قراء ذقل ده اس وخود نیز به 


۱ 


ازقار 
کثیر قاری مکه حمزه» کسایی وعاه.م فاربان کو 
در بیشترمناطق دنیا از جمله در منطفه ما رایج است. 


مستند این دسته از علماء دلایل زیر است؛ 


- دارقطنی وحاکم از سعید بن جبیرروایت کرده اند که ابن عباس فرمود: « کان النبی صلی الله عليه 


يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم » عادت پیامبرصلی الله عایه وسلم بود که بسم الله الرحمن الرحیم را بلند 
می خواندند. حاکم درباره ی این حدیث می فر ماید: هذا حدیث صحیح ولیس له علة. این حدیث صحیحی 
است و هیچ مشکلی از حیث ضعیف بودن ندارد. افرون بر این از ابن عباس دو روایت دیگر به این 
مضمون نفل شده است روایت اول «ان النبی لى الله عليه وسلم چهرببسم الله الرحمن الرحیم» 
وروایت دوم « كان النبی صلی الله عليه وسام يفتتح الصلاة :سم الله الرحمن الرحیم » 


۲- دارقطنی از ابی هريره روایت نموده که : « أن النبى صلی الله علبه وسلم کان ١١ا‏ م اس ترا پسم 
الله الرحمن الرحيم»حقا که پیامبر هرگاه پیش نماز مردم می شد بسم الله ااررجمن اثر حیم را می خواند. 
دار قطنی در دآیید این حدیث می فرمایند: رجال اسناده کلهم ثقات 


۳- نعیم بن عبداله تلمجمر گوید: « مسلیت وراء ابی هريرة رضی الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحیم 
ثم قرأ بام الکتاب حتی إذا بلغ ولاالضالین قال آمین وفال الناس آمین ویقول كلما سجد الله اکبر و إذا قام 
من الجلوس من الإثنين قال الله اکبر ثم يقول إذا سلم و الذى نفسى بيده إنى لاشبهکم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه و سلم » رواه النسائى و ابن خزيمه و أخرجه الحاكم فى المستدرک على الصحيحين و قال 
حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم و رواه ابن حبان فی صحیده و الدارقطنی فی سناه و قال هذا 
حدیبت صحیح و كلهم ثقات. به امامت ابوهریره نمازخواندم بسم الله الرحمن الرحیم خواند سپس ام 
الکتاب (سوره فاتحه) خواند تا که به ولاالضالین رسید این گفت مرده نبز آمین گفتند وهرباربه سجده 
می رفت اللہ اکبرمی گفت و پس از برخواستن ازئحیات اول الله آکبرمی گفت وبعد از سلام نماز 
می فرمود: شباهت نمازمن به پیامبر از همه ی شما بیذنر است.درکتب مذکوراین حدیث روایت شده 
ودارفطنی درسننش چنین اظهارمی نماد که این حدیث صحیح است ورجالش همه ثقه ومورد اعتمادند. 


ابن خزیمه درمصننش می فرماید: چهر ببسم الله الرحمن الرحیم درنمازبه صحت رسیده وثابت شده از 


پیامبربا سندی ابت و متصل وحدبث شناسان شک و ریبی درصحت و اتصال لداش ندارند سپس 
حدیث مذکور از ابی هریره روایت می کند. 


از ابی هریره نیزروایات دیگری نقل شده مثل روایتی که زهری ازسعیدبن مسیب ازابی شربره روایث 
` می کند که فرمود:« كان النبی صلی الله عليه وسلم یفتتح ااقر !5 نبسم له الرحس الرسیم » ابی حازم 


از ابی هریره زوایت می کند« کان النبی صلی الله عليه وسلم يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحیم » 


یود سس سس و 


نت نزعصتیح امام بخاری روایت شد: است « سنل انس کیف کانت قراءة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: كانت مدا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم یمد بسم 2# رمد الرحمن و «مد الرحيم» قال الحافظ ابوبکر 
محمد بن موس الدازمی 1:۵ حديث صحيح لانعرف له عله وأبه دلالة على الجهرمطاقا یثناول الصلاة 
وغیرهان قراء: رسول الله صلی اه ایه وسلم لو اخنلف فی الجهر بين حالتی الصلاة وغيرها لببنها 
آنس ولما اطلق جوابه وحیث اجاب بالبسملة دلی علی ان النبی .ی الہ علی وسلم یجهر بها فی قراءته 
و لولا ذلک لاجاب انس بالعمدله رب العالسین ا غبر ها از انس پرسیدند قرائت پیامبرچگونه بود 
فرمود: کشیده بود سپس بسم الله الرحمن الرحيم را واناد بسم الله » الرحمن و الرحیم را کشیدند. 

حافظ ابو 


بکر محمدبن موسی حازمی گوید: این داد مدیم است واشکالی برای آن نمی شناسیم و این 
حدیث دلالت 51 جهر خواندن بطور ملق دارد و حااث نمار و غير نماز را شامل می شود و اگر در 
دوحالت نماز وغیر نمازدر جهرآن فرق داشت انس آن را مشخص می نمود وبصورث مطلق جواب 
نمی دادند و از آنجایی که در جواب سائل از بسم الله شروع کردند دلت برآن است که پیامبرآن را به 
بلند می خواندند واگر غیر از این بود درجواب از الحمد له با چیز دیگرمی گفئند. 


۵- در صحیح مسلم از حضرت انس روایت است که فر مود. « بینا رول ااه صلی الله عليه وسلم ذات 
یوم بين اطهرنا اذا أغفى اغفاء ثم رفع راسه مبتسما فقلنا ما اضحکک يا رسول الله قال انزلت علي آنفا 
سورة فقرا بسم الله الرحمن الر حیم انا اعطیناک الکوثرفصل اربک و انحر إلى آخرها » روزی پيامبر 
در میان ما بود کی به حالث خواب رفن سپس درا در حالتی خندان با لا آوردند گفئیم از چه می خندی 
ا», رسول خدا فرمود سوره ای برمن نازل + پس بسم الله اارحمن الرحیم وسوره کوثر.. . را خواندند, 


م ۶- دار فظنی وحاکم از انس زوایت کرده اند.« صلی معاوية باله«بنة سلاة فجهر شها ,القراءة فقرا 
البسملة فى آم القرای ولم بقراا فى السورة فله! سلم ناداه من شهد ذلک من المهاجرین عر: 16, مکان يا 
معاوية أسرقت الصلاة ام نسیت؟ فلما مطی بعدذلک قراها» معاویه درماینه نملای ر ۱ اماهدت: کرد بسم 

الله را در سوره ی فاتحه خواند اما درسوره بعدی نخراند بعد از سلا نماز او مهاجرب, حاضر از هر 

سو صدایش ز دند ای معاویه از نماز دزدیدی با فراموش کردی ؟ بعد از آن هروقت که نماز خواند بسم 

الله را می خوالا. 


این حدیث روایتهای مختلفی دارد که امام شافعی آن را :یز روایت نموده ودر برخي روایات انصار هم 
اضافه بر مهاجرین آمده است و در بعضء, روایات آمده « این بسم الله الرحمن !, حیم » بسم الله 
الرحمن الرحیم چه شد. 


۷- محمد !بن آبی السری العسقلانی گوید:« صلیت خلف انم تر بن سلیمان مالا احصی صلاة المغرب 
والصبح فکان يجهر ببسم الله الرحمن الرحبم قبل فاتحة انکتاب وبعدها و سمعت المعتمریقول ما آلو آن 
اقتدی بصلاة ابی و قال ابی ما آلو أن اقتدی بصلاة انس بن مالک وف اس, _ضى الله عنه ما آلو أن 
اقتدی بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم» اخرجه الدار فطنی فی سننه ومسنده وقال |سناده کلهم نقات 


3 ت ی 0 


به امامت معتمرنمازهای مغرب وصبح زیادی خواندم بسم الله . . . ر' به جهرمی خواند قدل از فاتحه و 
بعد آن واز معتمر شنیدم که می گفت: پروائی نمی بینم که مثل پدرم نمازبخوانم و پدرم گفت : پروائی 
نمی بینم که به نمازانس بن مالک نماز بخوانم وانس فره‌ود' پروائی نمی بینم که به نماز پیامبر اقتداکنم. 


اما استناد به روایئی که در صحیحین از انس امده ودلالث بر ثرکه بسم الله از آن بر گرفته اند این 
روایاث است 


۱ روایت امام مسام که انس فر مود ۰« ليث خاف رسول الله صلی اله عليه و سلم و ابی بکر و 
عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بالحمدلله رب العالمین لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحیم فى أوله 
قراءة ولا فی آخره » با پیامبر وابوبکر وعمرء عثمان نماز خواندم با نحعد اله رب العالمین 
شروخ می کردند بسم الله در اول وآخر قرانت نمی گهنند. 

۲- روایت امام بخاری که انس فرمود: « أنْ النبی صلی الله علی وسلم و !بوبکر و مر کانوا 
يفتتحون الصلاة بالحمدلله رب العالمین » حفا که پیامبر و اوبكر و عمرساز را با الحمدلله رب 
السالمین شروع مى کر دند. 
چنانکه می بینبد در روایت امام بخاری لفظ لاینکرون بسم الله . . . . ذکرنشده است چرا که 
برداشت راوی بوده وهرکی به اندازه در ک خود برداشت می کند. 
منضور از افتتاح نماز با الحمدلاء این است که نماز را با سوره فائحه شروع می کردند نه سوره 
دیگرنه اینکه بسم الله را نمی خواندند.براین تفسبر روایات دیگری که از حضرت انس بن مالک 
روایت شده خود دلالت می دهد مثل « . . . فخادرا یفنتحون بام القرآن فیما یجهربه » 

همچنین ازامام احمد بن حنبل وابن خزيمة و دارقنم, سند صحیح روایت شده « سنل انس هل کان 
لثبی صلی الله عليه ودام وابوبكروعمر یفتتحون الفر اة باامدلله رباله".یز أو ببسم الله الرحمن الرحیم؟ 
فقال للسائل : هذا شیء لم اعرفه و لم بسالنی عنه احد قبلک » از انس سوال شد که پیامبر و ابوبکر 
وعمر نماز را با الحمدلله یا با بسم الله شروع می کردند فرمود این را نمی دانم و وکسی قبل از تو از 
مل نپرسیده است. 


با این همه روایات وارده از صحابه من جمله ابن عباس » ابو هريره و انس که به طور صریح در 
مورد جهر بسم الله اثرحمن الرحیم در نماز و غیر نماز آمده است قأئل بودن ب؛ بذعت جهر امری بس 
عجیب است. 


